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Kapitel 1


Journalist Clark Kent hat die Eier und


trifft den wahren Atlantis Magier Ptah


Kidane für ein ausführliches Interview


Um den Alltag zu entfliehen, hat sich der in Stuttgart lebende Atlantis Magier Ptah Kidane, in die Bahn gesetzt und einen unbekannten Schwarzwälder Ort - den perfekten Platz zum Untertauchen- gefunden.. Kein Handy Empfang, fast wie in jedem Horrorfilm, aber dafür ist in diesem idyllischen Ort Namens Unterreichenbach ein Landhotel mit einem echten Mühlenrad, sowie man es von alten Märchenfilmen kennt. Dann, wie aus dem heiteren Himmel entschied der anonyme Journalist Clark Kent, die Wahrheit über den wahren Atlantis Magier Ptah Kidane herauszufinden, weshalb er in diesem Moment unangemeldet an dessen Tür klopft. Ich, der Atlantis Magier Ptah Kidane, bin keinesfalls überrascht, weshalb ich ihn herzlichst empfange. „Hallo Clark Kent!" „Hallo Ptah Kidane! Du scheinst schon zu wissen, warum ich hier bin!" Ptah Kidane: Du doch genauso, Clark? Oder willst du dich vor mir verstellen? Überrascht sieht er mich an.„Ach, du lieber Himmel, du kannst meine Gedanken lesen!!" Ptah Kidane: Warum glaubst denn, bist Du plötzlich hier erschienen, wenn ich keinesfalls den mutigsten Journalisten der Welt gebraucht hätte, der die unangenehmsten Tatsachen veröffentlicht, um die Lügen ein Gesicht zu geben? Du bist das wahre Vorbild aller Journalisten, denn die heutigen scheinen alle gekauft zu sein. Niemand stellt jemals die richtigen Fragen, weil die meisten in einer Korruptionspyramide gefangen sind um ihre vorgelogenen Manipulationen aufrechtzuerhalten. Clark Kent: Danke für diese Gelegenheit, ich kann jetzt schon spüren, dass deine Geschichte ein Hammer wird. Ptah Kidane; Clark, kannst Du mir einen Gefallen tun? Sobald wir mit diesem Buch „Atlantis Zeichen der vier Elemente" fertig sind, kannst du dich vor mir blitzartig zum Superman verwandeln, bevor du hier einen Anflug machst? Clark Kent: Kein Problem, denn du und ich sind jetzt eins, weshalb ich deine Geheimnisse, wie meine eigenen beschützen werde! Nur das Nötigste wird preisgegeben, alles andere wäre über der menschlichen Psychologie, und wir wollen doch keinesfalls, dass die Menschheit geistig Behindert wird, wenn Sie Ihren aktuellen Wissenstand beibehält! Ptah Kidane: Da bin ich absolut deiner Meinung, denn Albert Einstein war für meine metaphysische Ausbildung verantwortlich, weil er diese Materie unberührt, ließ. Er beließ diese metaphysische Ebene als Äther. Der schwierigste Weg war überhaupt den Äther zu erforschen, da keiner darüber eine Aufzeichnung überließ, die hilfreich sein könnte, der Lösung näher zu kommen. Clark Kent; Wie hast du es trotzdem geschafft, etwas zu erforschen, was für die Menschen unsichtbar ist? Ptah Kidane: Vermutlich liegt es an den geringen Grad meines Autismus, der es zulässt, die Weltebenen anders zu betrachten, um metaphysisch zwischen unserer weltlichen Parallelen reisen zu können. Der Zufall ist mir quasi zu zugefallen, weil kein anderer jemals dachte dieses unerforschte Gebiet unter der Lupe nehmen zu müssen. Und wie ein Wunder erschienen zuerst alle meine Vorbilder transzendent vor mir, die mir die Zukunft über Zeichensprache in meinem Gehirn einpflanzten, bevor sie geschehen sind. Mein Gegenüber nickt, „Jetzt verstehe ich, darum konntest Du die Flutkatastrophen von 2021 und den Ausbruch des Vulkans auf La Palma vorhersagen?" Ptah Kidane: Falsch Wir sind erst am Anfang, weil ich zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung hatte, welche Bedeutung diese Visionen hatte. Ich musste schon diese neue Fähigkeit weiterforschen, damit sie mir irgendwann, als ein Werkzeug nützlich wird. Diese Mühe hat sich sehr schnell gelohnt, weil ich dadurch den wahren Buddha metaphysisch begegnet bin. Er hatte eine Bitte, eine alte asiatische Schatulle, zu seinem ursprünglichen Besitzer zurückzubringen. Davon erzähle ich dir aber später. All diese Ereignisse dieses Atlantis Buches sind miteinander verflochten und ergeben nur zusammen einen Sinn. Deswegen solltest du deinen Verstand schärfen, wobei ich mir bei dir keine Sorgen mache, weil du mich ansonst niemals besucht hättest, wenn ich deine Qualitäten nicht schätzen würde. Clark Kent lächelt, „Du kannst ja auch Honig um den Mund schmieren." Ptah Kidane: Hin -und wieder nutze ich diese Strategie, wenn ich vorhabe einen Journalisten zu motivieren, ein schwieriges Themas leicht aussehen zu lassen. Solltest etwas unklar sein, dann frage mich! Ich will wirklich nichts unbeantwortet lassen. Bis auf die magischen Geheimnisse, die kein Magier preisgeben darf, weil die weltweiten Nachahmer immer auf der Lauer sind, ganz gleich welchen Rang Sie haben. Clark: Ich verstehe! Wie konntest du dann wissen, dass der Mann, der dich in der metaphysischen Ebene um Hilfe bat tatsächlich Buddha war? Ptah Kidane: Bei der Begegnung hielt ich Ihn für einen alten Asiaten, der darauf gedrängt hatte, ein Erbstück zurückzuerhalten. Ich machte mir in dieser Phase keine Gedanken darüber, wer er war, sondern nur Gedanken darüber, wo ich die alte asiatische Schatulle finden kann, und wie sie zu ihrem Eigentümer zurückkehren kann. Clark Kent: Verstehe. Und wie ging es weiter? Ptah Kidane: Zu dieser Zeit hatte ich die Bundeskanzlerin Biene Maja unter meinen Schutz genommen, in dem ich Präsident Donald Klobrille attackierte, weil er unsere deutsche Bundeskanzlerin Maja, als eine Bitch betitelt hatte. Somit war sie mir etwas schuldig. Deshalb habe ich über ihre CDU-Webseite gefragt, wo eine asiatische Schatulle untergetaucht sein könnte, weil diese zu Ihrem ursprünglichen Besitzer zurück muss. Nur so kann der der Coronafluch aufgehoben werden. Die Bundeskanzlerin Maja selbst hat zwar keine Antwort gegeben, aber ihre Lakaien der Media Control Baden-Baden haben ihre Medien benutzt, um mir durch einen deutschen Rapper einen Hinweis zu geben, der mich auf die Königin Lisbeth II. gebracht hat, um meinen aller ersten Auftrag des Atum Ra Mission zu erfüllen, der zum späteren Zeitpunkt eine wichtige Rolle spielen wird. Clark Kennt: Das ist ja der absolute Wahnsinn! Wie kannst du nur mit diesem Geheimnis leben? Ptah Kidane: Clark, ich bin es keinesfalls, der das große Geheimnis daraus macht, sondern die, die mir halfen, diese Schatulle zu finden, und zurückbringen zu lassen. Clark Kent: Einfach unglaublich, wie verlogen die Regierungen und Mainstream Medien sind, wenn die offensichtliche Wahrheit verdreht wird, um den wahren Helden zu vertuschen. Ich bin gerade so sauer, weil doch die Wahrheit offensichtlich ist. Ptah Kidane: In dieser Hinsicht hast du es als Superman einfacher, weil deine Taten immer bekannt sind, und die Mainstream Medien Dich unterstützen. Mich hingegen wollen alle weltweiten Regierungen am liebsten nur als ihren Ghostwriter missbrauchen, wobei die sich in den Medien als Superhelden vorstellen. Clark versteht. „Ach deswegen haben sich Donald Klobrille und Elon Mars als Superhelden verkleidet, obwohl du deren Arbeit gemacht hast? Ptah Kidane: Korrekt. Clark Kent: Diese lächerlichen Aktionen von diesen Idioten erkennt man doch, wo man sie sieht! Ptah Kidane: Richtig. Trotzdem ist es nervig diese Dummköpfe auf meinem Thron zu sehen. Clark Kent: Dann wird es Zeit, dass wir in die nächste Kapitelebene springen, denn unser Ziel ist doch eine neue Superkryptowährung einzuführen, die ohne Korruption das Unmögliche erreicht. Ptah Kidane: Einverstanden!


Warum braucht die Welt eine neue


Superkryptowährung?


Um diese Frage zu beantworten, greife ich mal wieder in meine magische Kiste, weil nichts so sehr eine echte Vision begeistert, die in der Regel mit dem richtigen Personal erreichbar ist. Clark Kent: Wie meinst Du das? Ich verstehe nur Bahnhof. Ptah Kidane: Kein Problem Superman. Ich erkläre Dir ein wenig von der echten Magie, die aufgrund einer ansteckenden Vision ausgelöst wird. Bevor jedoch der Betrachter das magische Resultat betrachtet, sind zuvor unzählige geistige Manifestationen notwendig, die zur richtigen Zeit, und an das gewünschte Objekt gerichtet sein müssen, damit man die Eingebung erhält, die dazu führt, dass der Atlantis Magier alleine alle Antworten erhält, die zum Beispiel den ehemaligen Bitcoin magisch puschen konnte, weil ich ja damals im Oktober 2020 meine Vision über eine Zukunftswährung übertrug. Zu dieser Zeit war Bitcoin auf 30.000, - $ den Bitcoin, weshalb ich den Bitcoin als die Zukunftswährung vorschlug. Das hat den Bitcoin innerhalb kurzer Zeit auf 40.000, -$ hochgepusht. Danach geschah genau das Unerwartete, was ich bei der Kennenlernphase beschrieb, dass erst die Kombinationen von guten Taten dazu geführt haben, dass sich der Schöpfergott Atum Ra im Dezember desselben Jahres persönlich bei mir gemeldet hat, um mir zu sagen, dass nur ich seine Mission erfüllen kann. Ich besitze die einzigartigen Voraussetzungen, die in meiner Kindheit und Jugendzeit eine lästige Behinderung waren. Die Legasthenie, auch wenn die keinesfalls so schlimm ausgeprägt war, wie bei anderen Autisten. Somit war ich zwar gesegnet nicht verrückt auszusehen, allerdings auch zugleich bestraft, weil die Buchstaben der Wörter mir entflohen sind und ich mich in der Schule immer vor dem Lesen drücken musste. Ist das nicht absurd? Meine Kindheitsalpträume sind zu meinen heutigen metaphysischen Waffen geworden. Wobei sich das mit dem Lesen bis dato nicht geändert hat. Außer, dass mir dafür das Schreiben leichter fällt. Clark Kent: Jeder Nachteil hat zumindest einen gleichgroßen Vorteil, nicht wahr? Ptah Kidane: Du hast den Nagel versenkt! Ich hätte mir lieber deinen Werdegang gewünscht. Du durftest immerhin erfahren, wer deine Eltern sind. Mich hingegen hat das Erlangen der Magie meine geglaubten Eltern genommen und höchstwahrscheinlich werde ich niemals erfahren, wer meine wahren Erzeuger waren. Darum habe ich beschlossen, dass der Leser meine Familie ist. Wer seine Familie liebt, der wird sie auch beschützen. Allerdings habe ich noch ein „Defizit", weshalb mich die aktuell Herrschenden fürchten. Ich bin ein Neger aus Eritrea, mit einem anerkannten Asylantenausweis. Den viele Betrüger benutzt haben um meine Identität zu stehlen. Wobei ich im Laufe der Jahre diese Kopiere als nützlich empfunden habe, um das Volk zu täuschen. Solange diese Betrüger meine Botschaften verbreitet hatten, waren sie mir wenigstens nützlich. Allerdings haben die es geschafft die Bitcoin Betreiber mittels Korruption abzuwerben. Und damit haben die Bitcoin Betreiber ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Sie wussten ja nicht, dass die Atlantis-Magie von Schöpfergott Atum Ra gefördert wird. Und wenn ich im Namen meines Gottes Atum Ra den Bitcoin, als die Zukunftswährung meiner Weltraummission vorgestellt hatte, dann hätten die Amerikaner keinesfalls die Fake Produkte vorstellen dürfen, um die dazu geforderten Zukunftstechnologien, als erledigt vorzutäuschen und um die weltweiten Börsen zu manipulieren. Bei einer göttlichen Mission darf niemals betrogen werden! Erstaunlicherweise hält sich keine einzige der heutigen Religionen an das einfache Gebot, begehre niemals das (geistige) Eigentum deines Nächsten! Du sollst nicht stehlen und du sollst nicht lügen! All diese Gebote existieren eigentlich nur auf Papier. Und wenn die Betrüger geglaubt haben, dass es in Wirklichkeit keinen Gott gibt, weshalb der Eid vor Gott, und mit einer Hand auf der Bibel nur eine Show der Amerikaner ist, um uns ihr Treue vor Gott vorzuheucheln. Im Namen meines Gottes Atum Ra, wollte ich keinesfalls diese unaufrichtige Überheblichkeit so stehen lassen, weshalb ich die neue Superkryptowährung selbst gründen- und meine neue Mitbestreiter vorher sorgfältig auswählen muss. Nur so kann ich die Wahrscheinlichkeit auf einen möglichen Betrug aus eigenen Reihen minimieren. Clark Kent; Jetzt verstehe ich die Zusammenhänge. Da habe ich mich wohl wie alle anderen Investoren täuschen lassen und immer gedacht, dass Elon oder Donald die damalige Bitcoin Magie ausgeführt haben. Ein Magier ist immer die Ursache der Wirkung. Und selbst wenn Papst Franziskaner, Präsident Ivan der Schreckliche, oder sonst jemand behauptet hätte, der wahr Atlantis Magier zu sein, dann sollten eigentlich diese Betrüger logischerweise keine Probleme mit dem Bitcoin haben, weil sie ja angeblich die Magier sind. Sie haben sich jedoch auf das Imitieren eingestellt, weshalb meine Trennung von den Bitcoin Betreibern den betroffenen Betrügern hart getroffen hatte. Einfach weil sie keine Ahnung von der Atlantis Magie haben, und nur verlogene Fake Magier sind.


Eine zerbrochene Vase wird nie mehr


dieselbe sein (Bitcoin)


Bei einer deiner letzten Botschaften hast Du, Ptah Kidane, über eine Vase geschrieben und dass sie, wenn sie einen Riss hat, niemals mehr dieselbe sein kann. Wie meinst Du das auf den Bitcoin bezogen? Ptah Kidane: Hierzu müsste ich in deine Privatsphäre eindringen, und dich bitten, dich mit deiner Ex Freundin zu versöhnen. Ja die, bei der du sicher bist, dass sie dich nur wegen deiner Magie geliebt hat. Sie ist dir jedoch mit einem anderen Mann fremdgegangen und hat nun festgestellt, dass sein Penis keine Befriedigung für sie ist. Deswegen steht sie nun weinend vor deiner Tür um dir zu sagen, dass sie die Wahrheit erkannt hat. Nur wenn du ein Weichei bist, fällst du auf ihre Heulerei rein, und lässt somit erneut den Teufel ins Haus. Ein Fehler zu begehen sollte eine Erfahrung genug sein, um aus ihm zu lernen. Gehörst Du allerdings zu den Masochisten, dann scheinst du die vorausschaubaren bevorstehenden Bestrafungen zu lieben. Ansonsten hättest du sie dahin geschickt, wo sie hergekommen ist. Muss ich noch deutlicher werden, Clark? Clark: Erwischt, weil ich bei Louis tatsächlich schwach geworden wäre, auch wenn sie mich mit einem anderen Mann betrogen hätte. Ich wusste einfach nicht, wie ich ohne sie jemals leben kann. Ptah Kidane: Loslassen ist keineswegs umsonst. Meiner Meinung nach aber die schwierigste Prüfung. In dieser Phase ist jede Persönlichkeit leicht zu manipulieren, weil dein Verstand versucht dich selbst zu täuschen, damit du in der Vergangenheit hängenbleibst. Dein Unterbewusstsein ist in dieser Phase keine große Hilfe, weil es auch deine Wünsche erfüllen will obwohl es das Ende genau kennt. Clark Kent: Und ich dachte, ich bin der knallharte Superman, aber du bist ein außergewöhnlicher Magier, der die Zukunft ist. Jetzt weiß ich auch, warum die Weltbevölkerung deine versendeten Botschaften liebt. Mit Leichtigkeit öffnest du die Augen der Blinden und bei dir hört sich das alles so einfach und logisch an. Ptah Kidane: Danke. Allerdings sind meine einfach gesagten Feststellungen sehr schwierig in die Realität umzusetzen. Auch ich musste das Loslassen lernen, obwohl mich die Erleuchtung viele Jahre gekostet hatte. Darum kenne ich den Schmerz der freiwilligen Masochisten, denn das Loslassen des leiblichen Kindes erfordert noch eine größere Herausforderung, als sich von der betrügenden Ex Frau oder Freundin zu trennen.


Warum braucht der Atlantis Magier


Ptah Kidane nur vier Elemente, anstatt


fünf, wie in China?


Clark Kent: Die ursprünglichen Elemente waren schon immer fünf, wie kommst du auf vier? Ptah Kidane: Die Asiaten waren von der Entstehung des Metalls aus der Erde so angetan, dass sie die damaligen vier Elemente auf fünf erhöht haben, um ihrem Eisen einen besonderen Stellenwert zu geben. Ich werde nur dann auf fünf Investoren erhöhen, sobald ich ein deutliches Zeichen von den Schöpfergott Atum Ra erhalten habe. Da ich jedoch keine unnötigen Hoffnungen verbreiten möchte, gehe am besten von den vier Elementen aus. Alles was ich hier schreibe, hat immer Hand und Fuß, weshalb ich mich immer davor hüten würde, eine Wahrheit auszusprechen, die hinterher gegen mich verwendet werden kann. Ich weiß, wie die Regeln in unserem Universum funktionieren. Deshalb sollten alle Staatsdiener beinahe blind meinen Anweisungen folgen. Dennoch grenzen sie mich politisch, medial und religiös aus. Die legalen politischen Betrüger sind dennoch hilflos meinen Zukunftsvorhersagen ausgeliefert, die ich freiwillig nach meinem Willen beeinflussen könnte. Der für meine deutschen Feinde, das Ende des Faschismus bringen könnte. Clark Kent: Wie kommst du auf solche Behauptungen, wenn doch Deutschland zu den sichersten Orten der Welt gehört? Ich lächle und antworte. „Kennst du das Sprichwort, dass der Schein trügt? Bevor ich untergetaucht bin, um dieses einzigartige Atlantis Zeichen der vier Elemente zu schreiben, wollte ich einen Ort finden, wo man mich absolut von den Bildflächen, als verschwunden zählen kann. Deshalb habe ich mich für das im Schwarzwald familiengeführte Mühlen Landhotel in Unterreichenbach entschieden. Ganz zu meinem Yin & Yang hat dieses Landhotel keinesfalls gepasst, weil die Besitzer mit der aktuellen deutschen Politik völlig unzufrieden sind, aber mit der neuen Regierung von Bundeskanzler Bohnenstange hoffen, die Wirtschaft könnte sich zu ihrem Vorteil verbessern. Selbstverständlich sind solche Visionen unrealistisch, weil die Betreiber des deutschen Landhotels ganz weit entfernt von der echten Magie befinden. Aus ihrer Erfahrung haben sie nun gelernt, dass das Schicksal gegen das Unglück unvermeidlich ist, weshalb solche Menschen sich auf den bevorstehenden Untergang vorbereiten, damit sie hinterher immer bestätigen können, dass sie Recht hatten. Geistig sich auf den Tod vorzubereiten, ist wie sein Testament zu unterschreiben! Der geistige Gedanke ist sehr mächtig, auch wenn er Dich in den Tod begleitet. Tödlicher als ein Virus ist meistens der heimlich einschleichende Gedanke, sich an seinem unvorbereiteten Opfern anzuschleichen und jederzeit sein Gift versprühen zu können. Selbstverständlich ist der Mensch vor keiner negativen externen Suggestionen gewappnet, das negative Virus kann sich ja bereits weltweit auswirken. Meistens trifft es immer zuerst die ärmeren Länder, bevor die negative Seuche alle anderen Menschen erreicht, die aufgrund ihrer Unwissenheit zurückgelassen wurden. Immer trifft es letztendlich die Ärmeren, weil die keinesfalls die Behandlungskosten tragen können, die die ganze Welt trifft. Allerdings sind die reicheren Politiker für dieser Verwandlung des politischen Geschehens verantwortlich, weil die immer zuerst an Ihre Vorteile denken, bevor sie die neuen Gesetzentwürfe veröffentlichen. Die Regel der Reichen ist immer, noch reicher zu werden, während die Armen immer ärmer werden! Solange die Reichen immer die Fäden über die Gesetze, Politik, und Religionen haben, wird sich das auch niemals ändern. In dem weltweit aktuellen Werdegang ist der Kleinunternehmer zum Untergang verflucht, weil der Großunternehmer ihm jederzeit seinen Besitz abwerben kann, in dem der dafür sorgt, dass die Wirtschaft für den schwachen noch schlechter läuft. Ein unfaires Geschäft, das nur dem nützt, der den Vorteil des Geldüberflusses hat.


Wann beginnen die Wahlen der Atlantis


Elemente?


Die Atlantis Wahlen beginnen, sobald die weltweiten Leser die Botschaften dieses Atlantis Buches gelesen haben. Bevor sie sich entschließen, den wahren Atum Ra Magier Ptah Kidane mit einer ausführlichen Bewerbung zu befriedigen, auch wenn diese Herausforderung all Ihrer Lebensenergie kosten könnte. Was jedoch der Atlantis Ptah Kidane heute garantieren kann ist, dass er zum Beispiel solange auf den Untergang von Donald Klobrille, Elon Mars, und Nazi Big Boss KKK warten wird/ solange diese Narzissten von Ptah Kidane erwarten, dass er sich ihren Wünschen unterwirft. Alle weltweiten Staatschefs, ob von den USA, Kanada, Europa, Russland, Japan oder China haben sich an die Regeln von den aktuellen Gottesgesandten Atum Ra und Magier Ptah Kidane zu halten, wenn sie überhaupt zu den Atlantis Elemente Auserwählten zugezählt werden wollen. Der Beginn der Wahlen ist zwar schwer vorherzusagen, allerdings ist absolut sicher, wann sie garantiert beginnen werden: Sobald Präsident Donald Klobrille von seinem Amt enthoben wurde oder seine Amtszeit beendet ist. Während der Amtszeit vom Präsident Donald Klobrille, Elon Mars und Präsident Ivan der Schreckliche garantiert der Atlantis Magier Ptah Kidane, dass nichts während der Amtszeit der aktuellen Faschisten wirtschaftlich geschehen wird. Kein Mensch braucht die Wiederholung vom Adolf Hitler und schon gar nicht den Fall der weltweiten Wirtschaft! In diesem langen Zeitraum haben alle Atlantis Elementen Anwerbern die Chance sich dieses Atlantis Buch gründlichst zu studieren, bevor sie ihre Bewerbung an Ptah Kidane abschicken, der aufgrund ihrer Bewerbung versucht, ihre Persönlichkeiten einschätzen. Nur aufrichtige und ehrliche Interesssenten schaffen es aufgenommen zu werden. Auch wenn für sie die finanziellen Voraussetzungen geringer sind als sich die meisten vorstellen, muss ich, als der wahre Atlantis Magier Ptah Kidane hinzufügen, dass nur Menschen mit einem Privatvermögen von mindestens 250 Millionen Euro in Frage kommen. Davon gibt es erstaunlicherweise sehr viele, weshalb ein Milliardär keinesfalls bevorzugt wird. Eure Bewerbung wird entscheiden, ob ihr zu den Top 100 gehört. Eure Persönlichkeit entscheidet, weil ich in euren Bewerbungen keine Märchen lesen möchte, sondern euch und eure Ziele kennen lernen möchte! Und falls ihr auserwählt werdet eines der Elemente zu sein, welches würdet ihr bevorzugen? Warum gerade das und welches würdet ihr grundsätzlich ablehnen? Eure Loyalität wird mir jedoch sehr viel wichtiger sein. Für mich persönlich hat Geld keine vorrangige Bedeutung, sondern vor allem eure Loyalität. Auf dem hohen Level seid ihr alle beinahe gleich. Faschisten, Pädophile, Narzissten, Lügner, und aggressive Persönlichkeiten wie Choleriker kann ich allerdings nicht ausstehen. Die vier Elemente sollen die Fähigkeiten beherrschen, die dem Atlantis Magier fehlen, zum Beispiel Bürokratie. Nur durch die Ergänzung der vier Elemente, kann der Atlantis Magier ein neues Wunder garantieren, wie sie zuvor kein Mensch gesehen hat. Da alle Millionäre – ab einem Privatvermögen von 250 Millionen Euro – eine Chance haben ihre Bewerbungen bei dem Atlantis Magier Ptah Kidane einzureichen um zu den künftigen Atlantis Königen zu gehören, werden es dennoch zu viele Bewerber sein. Nichts desto trotz werden alle Anwärter, vor der neuen Zukunftswährungsveröffentlichung bevorzugt behandelt. Alle anderen Investoren sollten Ohren und Augen offenhalten und rechtzeitig einsteigen, bevor die Kurve steilaufwärts geht. Jeder Tag könnte ein hoher Verlust sein. Die bevorstehende Kryptowährung vom wahren Atlantis Magier Ptah Kidane im Auge zu behalten, wird sich für jeden Investor auszahlen. Es gibt keine logische Erklärung für diese Art der Altägyptischen Atlantis Magie. Sie geschieht einfach.


Wer darf sich bewerben und wem ist es


verboten?


Clark Kent: Wer darf sich nun bei dir bewerben und wer wird sofort abgelehnt? Ptah Kidane: Ab einem Privatvermögen von mindestens 250 Millionen Euro, dürfen sich schriftlich jene bewerben, die keine Pädophile, Narzissten, gewalttätige Menschen und oder illoyale Persönlichkeiten sind. Die Länder, die sich keinesfalls Hoffnungen brauchen machen sind der gesamte europäische Kontinent, Großbritannien, Russland, die amerikanischen Republikaner, Japan, und Nordkorea! Donald Klobrille und Elon Mars selbstredend auch nicht. Diese Bewerbungen landen sofort im Müll. Alle anderen können vorerst nur beten, dass der Atlantis Magier niemand passenden gefunden hat und mit dem Privatvermögensstatus auf 100 bis 50 Millionen Euro runtergeht. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist dieses Szenario höchst unwahrscheinlich. Es gibt einfach mehr Milliardäre, als man sich vorstellt. Und dennoch ist eine Aufnahme nicht garantiert. Die Persönlichkeit muss stimmen, nur so können die vier Elemente gemeinsam mit dem Sonnenkönig Ptah Kidane eins werden. Das Geld alleine hat bei der Auswahl der Elemente keine große Bedeutung!


Welche Ziele verfolgen die Atlantis


Elemente mit der neuen Zukunftswährung?


Sag mal Ptah Kidane, vermutlich ist dir diese Frage unangenehm, aber welche Ziele verfolgen deine Atlantis Elemente in der Zukunft? Ptah Kidane: Du hast Recht, nach der vergangenen Enttäuschung von den Bitcoin Betreibern, verrate ich jetzt ungern die geheimen Strategien, die zuerst meine zukünftige Atlantis Elemente erfahren sollten, die wir für unseren eigenen neuen magischen Kryptowährung benötigen. Da ich meine Feinde kenne und ganz genau weiß, dass Sie in diesem Augenblick auf der Lauer sind, bräuchten diese Betrüger meine Worte, damit Sie mit ihrer Volkstäuschung fortfahren können. Diese Manipulationsmöglichkeit habe ich ihnen aber genommen, da diese Ptah Kidane Botschaft dieses Mal mit Urheberrechten veröffentlicht wurde. Dennoch stehen die Atlantis Ziele der neuen Zukunftswährung bereits fest. Ein ganz wichtiges Ziel – das ich heute schon verraten kann- wird sein, dass die neue Kryptowährung der Atlantis Elemente in der Zukunft dafür bekannt ist, dass sie ohne Manipulation und Korruptionen den Weltmarkt erobert hat. Clark Kent: Wow, das klingt nach einem sehr großen Projekt. Ptah Kidane: Exakt das wird geschehen. Nur zu gerne, würde ich jetzt schon die Zukunft verraten, allerdings kenne ich meine Pappnasen (die Nachahmer aller Ränge), die wie Donald Klobrille sogar Schuhcreme auf ihre Haut schmieren und hoffen so ihrem Volk vorgaukeln zu können, dass sie ein eritreischer Neger sind. Dann ändern sie zum Beispiel noch den Namen Ptah, der der Öffner bedeutet und manipulieren den Namen zu Path. Schon wurde eine Täuschung produziert. Daran erkennt man, wie unpersönlich und oberflächlich diese Betrüger sind, die noch nicht mal den Respekt haben, einen Namen richtig auszusprechen. Nichts ist mehr von der ursprünglichen Einhaltung der Gebote übriggeblieben. Das Problem dabei ist nur, dass der Fisch immer zuerst vom Kopf stinkt und damit meine ich die Korruptionen im Vatikan selbst. Wenn der Papst schon käuflich ist, dann ist auch die Religion käuflich. Soweit hätte es niemals kommen dürfen, weil die Religion somit ein Werkzeug des Betruges wird. Die echte Magie entsteht jedoch ohne Betrug. Allein ein Korruptionsskandal reicht eigentlich schon aus, um den Sinn des Vatikans in Frage zu stellen. Es ist wirklich sehr traurig, dass ausgerechnet die Religionen am aktivsten in den Korruptionen beteiligt sind. Dabei wollen die Menschen eine echte Religion haben. Darum will Gott, dass ich gemeinsam mit meinen Atlantis Elementen allen Gläubigen vorführe, wie Wohlstand in Überfluss, ohne Betrügen oder Morden zu müssen, erlangt werden kann. Ein echter Atlantis Magier braucht keine Lügen und Tricks, um echte Magie zu erzeugen. Darum ist zum Beispiel David Copperfield kein echter Magier, sondern ein Trickser! Der verdient zwar mit Täuschungen seinen Lebensunterhalt, jedoch mit der Absicht einer illusionierten Unterhaltung. Die echte Magie ist die metaphysische Kontrolle der Materie, die für uns Menschen unsichtbar ist. Clark Kent: ich bin zwar Superman, aber du klingst nach einem echten Magier. Alleine wenn du sprichst, schlottern schon meine Knie.
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		Der ukrainische Krieg hat nichts mit der noch bevorstehenden neuen Währung zutun!
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		Clark Kent und der wahre Atlantis Magier Ptah Kidane verabschieden sich, und denken über der Fortsetzung nach!...
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